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• Calidad superior El monitor HP Pavilion Fl 723 ofrece imagenes de calidad superior y un sonido excelente 
gracias a su pantalla LCD de matriz activa de 17 pulgadas con recubrimiento antirreflectante y altavoces 
integrados de alta calidad y fidelidad 

• El mayor rendimiento de su clase Experimente el mayor rendimiento de su clase con una impresionante 
pantalla de 1 7 pulgadas que ofrece un rendimiento exento de parpadeo con una resolucion de 1 280 x 
1024, una densidad de puntos de 0,264 mm y un contraste de 450:1 para obtener una calidad de 
fotografias reales 

• Elegante y ergonomico Con un diseho elegante, el HP Pavilion Fl 723 ofrece un toque de alta tecnologia a 
cualquier hogar. Gracias a unas funciones ergonomicas y de ahorro de espacio, como los altavoces 
integrados y el cableado racionalizado, el escritorio siempre esta organizado 

• Una adaptation perfecta a su PC HP Pavilion El elegante diseho se ha modificado para adaptarse 
perfectamente a su PC domestico HP Pavilion y contar con un aspecto de escritorio complementario y 
unificado 
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Especificaciones Tamano de la pantalla : Imogen visualizable de 17 pulgadas (43,2 cm) en diagonal 

Tratamiento superficial : Matriz activa LCD de transistor de pelfcula fina 

Tratamiento del panel frontal : Antirreflectante y antiestdtico 

Densidad de pixeles : 0,264 mm 

Tiempo de respuesta de renovacion : 25 ms (tfpico) 

Brillo : 300 nits (tfpica) 

Relacion de contraste : 450: 1 (tfpica) 



Especificaciones del interface Serial de entrada de video : VGA mini D-sub de 1 5 patillas 

Resolucion de la pantalla : 1 .280 x 1 .024 a 60 Hz (recomendada) 

Resolucion recomendada : 1 .280 x 1 .024 a 75 Hz max. 

Color : Admite color verdadero, 1 6,7 millones de colores 

Velocidades de exploracion horizontal : 56-76 Hz vertical, 30-81 KHz horizontal 
Caractensticas Multimedia : Altavoces activos integrados 

Caractensticas de seguridad fisica : Acepta cerradura Kensington 

Angulo de movimiento de la pantalla : Rango de inclinacion vertical de -5 a 30 grados 



Plug and play : Si 

Alimentacion Fuente de alimentacion y requisitos de alimentacion : 100-240 V, seleccion automatica, 50-60 Hz - Modulo externo 

Consumo electrico : 50 vatios maximo encendido; 2 vatios maximo en modo de ahorro de energia 

Controles del usuario Opciones de mandos de usuario de la pantalla : Contraste, brillo, valores de color, paleta de colores, posicion horizontal y vertical de imagen, 

frecuencia de reloj y fase, autoconfiguracion, ahorro de energia, recuperacion de valores de encendido, informacion de retroiluminacion, 6 
idiomas 

Especificaciones mecanicas 

Peso : 6,0 kg 

Dimensiones del embalaje (An x F x Al) : 454 x 454 x 1 75 mm 

Peso de embalaje : 8 kg 

Temperatura operativa: limites : de 5 a 35 °C, 20 al 80% de hu medad relativa sin condensacion 

Temperatura de almacenamiento: limites : de -20 a 60°C, 5 al 95% de humedad relativa sin condensacion 

Reglamentario Cumplimiento de estandares del sector : Marca CE, TUV-GS (exencion de responsabilidad «no previsto para uso en oficina»), MPR II, TC099, 

ISO 9241, CISPR, VCCI, MIC, CSA (o CUL), ACA, Energy Star 

Informacion adicional Garantfa : Garantfa limitada de un ano en piezas y en mano de obra para reparacion (determinadas restricciones y exclusiones son aplicables) 

Contenido del embalaje : Monitor, cable de alimentacion de c.a., cable de audio, controlador y documentacion 
Informacion para pedidos : P9623A#ABB (Europe), UPC 8 29160-05269 4 
P9623A#ABU (UK & Ireland), UPC 8 29160-05270 0 
P9623A#AR8 (Switzerland), UPC 8 29160-05272 4 
P9623A#ABY (Denmark), UPC 8 29160-05271 7 
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© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La informacion incluida en el presente documento esta sujeta a cambios sin 
previo aviso. Las unicas garantfas de los productos y servicios de HP figuran en las declaraciones expresas de garantfa que se 
incluyen con los mismos. Nada de lo aquf indicado debe interpretarse como una garantfa adicional. HP no se responsabiliza de 
los errores u omisiones de caracter tecnico o editorial que puedan existir en el presente documento. Todos los nombres de marcas 
y de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus empresas respectivas. Las especificaciones de 
rendimiento son las facilitadas por los fabricantes de los componentes. Las especificaciones de rendimiento representan el nivel 
tfpico de rendimiento de todos los fabricantes de componentes de HP. El rendimiento real podra ser mayor o menor. 
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